Numerische Formeln.                                       n
fiir  .-_ = 0,3421          1,0000         2,3709         4,8100
P   = 0,003 G54      0,003 6G5      0,003681      0,003709 und daraus die Interpolationsformel
ft = 0,003 652 G6 + 0,000012 50 ~ — 0,000000 16 f-Y
v                          \v J '
wolche die Heobachtungen ganz gut wiedergiebt. Eegnault hielt eine lineare Gleichmig fiir ausroicliend, was auch bis zu einem gewissen Grade der Fall ist. Es wird aber die Zustandsgleichung der Luft in dor convontionellen Temperaturscala eines Luftthermometers init con-fttantem Volumen
l*v                   V         /^Y         f           V
1*V                  v          v/V          L           0
wonelbst
a = +1,00089120              I = +0,00365592
/> =: —0,0001)0010             «i, = +0,00000922
c = +0,00000890              9?.. = —0,00000014
7 Kiir — = 20 z. B. und fur < = 100° findet man hiernach fur
y-— don Worth 1,3648.   Nach dem Boyle-Gay-Lussac'schen Gesetz
Hollte diese Grossc 1,3665 sein, das Verhiiltniss beider ist 0,99875, \vjihrond ftir 0° dieses Verhaltniss 0,98645 wird. Die Abweichung vom I> oyle-Gay-Lussac'schen Gesetz ist also bei 100° jedenfalls klcuner als boi 0°, was zu erwarten stand. Gleichwohl darf die obige Formol sclbstvorstuiidlich niclit weit iiber 100° ausgedehnt werden.
Fiir die Grosso b, die Temperaturanderung der Luft bei dem adial>atiBchen Ueborgang derselben von dem Drucke einer Atmosphare zu doni von zwoi Atmosphareu in dem Thonison-Joule'schen Pro-0.0880, orgebon die Vorsucbe von Thomson und Joule1)
bei / — 7,7°         26,8°         53,7»         93,7°
b ~ 0,272»        0,325°        0,204°        0,153°
I Ho Zalxlen sind Mittolwcrthe von den in der Tafel I in der unten citiritsn Ablxandlung zusammengestellten Versuchergebnissen, und sie roHultiren aus ziemlicli abweichenden Einzelzahlen.
Eridlich  die Grosse cv,  von der wir schon wissen, dass sie am
bcHton   init Httlfe von cp aus cv — -y berechnet wird. , Regnault
l) Philosophical Transactions 1863, p. 587. Quadrate von 273,7 + t, also setzten sie x)
